WŁADYSŁAW ŚMIETANA 


c. 1 k. porucznik 56 pułku piechoty 


przeżywszy lat 34, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zmarł dnia 2 Grudnia 1889 r. w Myślenicach. 


W smutku pozostała matka wraz z rodzeństwem zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
i Znajomych na pogrzeb, który się odbędzie w Myślenicach we Środę dnia 4-go Grudnia b. r. 
o godzinie 3-ciej popołudniu. 


W drukarni Związkowej w Krakowie, ul. św. Jana 13. 


